S. p. ANTONI NIEDZWIECK 


SYBIRAK 


po diugiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami zasnal w Panu, 
w wieku lat 62, 


Wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w Sobotę dnia 13 


Sierpnia 1892 roku o godz. 4-tej popołudniu z domu pod l. 7 przy ulicy Siennej. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się we Wtorek dnia 16-go b. m. w kościele św. Barbary o godzinie 9-tej rano. 


